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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ. 32809 

Πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών. 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. στην αριθ. 19/91 συνεδρίασή του αποφάσισε και 
προέβη στη σύσταση πράξεως οριζοντίων ιδιοκτησιών των εργ. κατοι¬ 
κιών του οικισμού ΔΡΑΜΑ IV σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/ 
1929 περί της κατ’ όροφο ιδιοκτησίας όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 
1024/1971 και τα άρθρα 1002 Κ 1117 του Α.Κ. σε συνδυασμό και 
με τις διατάξεις του Α.Ν. 163/1967, όπως τροποποιήθηκε και αντικα- 
ταστάθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973. 

Αθήνα, 25 Απριλίου 1991 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΔΗΜ. ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ 


ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Παρόντες οι: 1) Γραικιώτης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ.-Ο.Ε.Κ., 2) 
Σοφιανός Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3) Ασλάνης Σωτήριος, 4) Βουρλιώ- 
της Ευάγγελος, 5) Κατσαμάγκος Βασίλειος, 6) Κοκκινέλης Ιωάννης, 
7) Καρβουνόπουλος Γεώργιος, 8) Λάγιος Γεώργιος, 9) Σπυροπούλου 
Σουλτάνα, 10) Τσικογιαννόπουλος Ιωάννης, 11) Τζίβας Σωκράτης, 
12) Σκιαδάς Αλέξανδρος και 13) Χανακούλας Αθανάσιος. 

Δεν παρέστησαν οι: 1) Αλευρά Αιμιλία και 2) Κολιτσΐδας Παναγιώ¬ 
της ούτε οι νόμιμοι αναπληρωτές τους αν και προσκλήθηκαν. 

Παρέστη επίσης ο Κυβερνητικός Επίτροπος Γαμβρούδης Βασί¬ 
λειος. 

Γραμματέας του Δ.Σ. ο Παπαγγελόπουλος Κων/νος. 

Παρίστανται επίσης κατά τον οικείο Κανονισμό ως Εισηγητές οι υπη¬ 
ρεσιακοί παράγοντες του Ο.Ε.Κ.: 1) Χατζημητάκος Νικ. Δ/ντής Στεγ. 
Συνδρομής, 2) Ζαβερδινού Όλγα, Δ/ντρια Οικιστικών και Τεχνικών 
Μελετών, 3) Σελιμάς Δημήτριος, Αν/τής Δ/ντής Παρακολούθησης 
Έργων, 4) Μάρδα Σταυρούλα, Δ/ντρια Διοικητικού, 5) Μουζακίτου 
Ελένη, Αναπλ. Δ/ντρια Οικον. Υπηρεσιών, 6) Κιουρτζόγλου Ιορδάνης, 
Προϊστάμενος Μηχανογράφησης, 7) Τσίβος Απόστολος, Προϊστάμενος 
Κτηματολογίου και Περιουσίας, 8) Βουρδουμπάς Γεώργιος, Αν/τής Δ/ 
ντής Δ/νσης Δημοπρατήσεων και Ελέγχου και 9) Αραπάκη Όλγα, 
Προϊσταμένη Δανείων Αθηνών. 

Παρέστησαν οι Ανδρεάτου Χαρίκλεια και Χρυσοσφαιρίδου Μιμικά, 
δικηγόροι ΟΕΚ, για να δώσουν διευκρινήσεις σε θέματα Νομικής Υπη¬ 
ρεσίας. 

Αθήνα σήμερα 2 Απριλίου 1991, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συ¬ 
νήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. παρόντων των ανω¬ 
τέρω στο κατάστημα των γραφείων του στην οδό Πατησίων 37 προς 
εξέταση των παρακάτω θεμάτων και λήψη απόφασης γι’ αυτά. 


Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη τής συνεδριάσεως. 

ΘΕΜΑ 78 

Περί συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού ΔΡΑΜΑ IV 

Ο Δ/ντής του ΟΕΚ Χατζημητάκος Νικόλαος ανακοινώνει ότι περαι- 
τώθηκε η όλη διαδικασία για την κατάρτιση πράξεως συστάσεως αυτο¬ 
τελών οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμών σχέσεων των συνιδιοκτη¬ 
τών του οικισμού ΔΡΑΜΑ IV με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφον 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, τα άρθρα 
1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και το Α.Ν. 163/1967 όπως 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/ 
1973. 

Για τον οικισμό τούτο έχει κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του Α.Ν. 163/1967 όπως τροποποιήθηκε με τα Ν.Δ. 946/ 
1971 και 145/1973, ο σχετικός φάκελλος του οικισμού στον Συμβ/φο 
Δράμας Γεώργιο Βασ. Δομνίδη, ο οποίος συνέταξε την αριθμ. 36410/ 
1.3.91 πράξη καταθέσεως. 
ΐο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση αυτή 
Αποφασίζει ομόφωνα τα εξής: «Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφον ιδιοκτη¬ 
σίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, και τα άρθρα 
1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του Α.Ν. 163/1967 όπως τροποποιήθηκε και αντι- 
καταστάθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973. 

γ)Τηναριθ. 36410/1.3.1991 πράξη του Συμβ/φου Δράμας Γεωρ¬ 
γίου Βασ. Δομνίδη περί καταθέσεως του σχετικού φακέλλου του οικι¬ 
σμού «ΔΡΑΜΑ IV» στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής πο¬ 
σοστών, σχέδιο γενικής διατάξεως του οικισμού και σχέδια κατόψεων, 
όψεων και τομών, ως και τα σχετικά στοιχεία κοστολογήσεως, προβαί¬ 
νουμε: 

Στην ούσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού της 
πόλεως Δράμας του Νομού Δράμας (αριθμ. οικισμού IV) στοίχοι δέκα 
έξι (16), κατοικίες εκατόν ογδόντα τέσσερις (184), με ημερομηνία κλη- 
ρώσεως 7.11.84, αριθμ. πολεοδ. μελέτης 11259/Α/6/12.6.78 που 
ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο: 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1) Ο παραπάνω'οικισμός οικόδομήθηκε επί οικοπέδου εκτάσεως μέ¬ 
τρων τετραγωνικών σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι 
πέντε (44.925,00) που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα νομή και 
κατοχή του ΟΕΚ ορίζεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΖΗ-Θ-Ι-Κ-Λ-Α 
στο αριθμ. 11259/Α/6/12.6.78 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 282/Τ.Δ./79 Χ «ι 795/Τ.Δ./85) 
και συνορεύει: 

Ανατ.: Επί πλευράς Ε-Ζ-Η με ρέμα και πέρα αυτού με ιδιοκτησίες 








2744 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ανδρεάδη Βασιλείου, Μαγουλίδη Γεωργίου και Γαλανόπουλου Αναστα¬ 
σίου. 

Δυτ.: Επί πλευράς Α-Λ-Κ με δρόμο και πέρα αυτού με ιδιοκτησίες 
κληρονόμων Δερμετζόγλου Χρήστου και Καραγιαννίδη Σοφίας. 

Βορ.: Επί πλευράς Γ-Δ-Ε με ιδιοκτησία Ανδρεάδου Ευτυχίου; και επί 
τεθλασμένης πλευράς Α-Β-Γ με δρόμο. 

Νοτ.: Επί πλευράς Κ-Ι με ιδιοκτησίες διαφόρων κατοίκων Κοιν. 
Πύργου Ν. Δράμας και με ιδιοκτησίες Κουρτίδη Στεργιοινής, Σοφίοις 
Συφιτζιόγλου και Δερβίδη Γεωργίου. 

Νοτ.-Ανατ.: Επί πλευράς Ι-θ-Η με δημοσία οδό Δράμας - θεσ/ 
νίκης. 

2)Το οινωτέρω οικόπεδο βρίσκεται στην θέση «Αγρόκτημα Αρκαδι¬ 
κού» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Δράμας, εμφαίνεται με τα 
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-θ-Ι-Κ-Λ-Α στο από τον Αύγουστο του έτους 
1970 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Δημητρίου Σολάκη, 
ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογεγραμμένο από τον μηχανικό του 
ΟΕΚ Σίμο Δημητριάδη βρίσκεται κατατεθειμένο στον συμ/φο Δράμας 
Γεώργιο Βασ. Δομνίδη μαζί με τον σχετικό φάκελλο του οικισμού και 
περιήλθε στην κυριότητα του ΟΕΚ ως εξής: 

α) Έκταση μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων επτακοσίων 
(3.700) που εμφαίνεται με τα στοιχεία Μ-Ζ-Η-θ-Ν-Μ στο ανωτέρω 
τοπογραφικό διάγραμμα από αγορά από τον Κων/νο Σταύρου του 
Θωμά με το αριθμ. 5698/9.11.1971 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθη¬ 
νών Θεμιστοκλή Οικονομόπουλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βι¬ 
βλία μεταγραφών του Τποθ/κείου Δράμας στον τόμο 478 και αριθμ. 
57.172. Στον πωλητή είχε περιέλθει το «ακίνητο αυτό από αγορά από 
τον Κων/νο Μερκενίδη με το αριθμ. 10043/60 συμβόλαιο του Συμβ/ 
φου Αθηνών Θωμά Ιωοιννίδη που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία με¬ 
ταγραφών του Υποθ/κείου Δράμας στον τόμο 60 και αριθμ. 29988. 

β) Έκταση μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων 
εβδομήντα (20.570) που εμφαίνεται με τα στοιχεία Λ-Ν-θ-Ι-Κ-Λ στο 
ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα από αγορά από τους Κων/νο Θωμά 
Σταύρου, Γεώργιο Κων/νου Σταύρου, Ελευθέριο Κων/νου Σταύρου και 
θωμά Κων/νου Σταύρου με το αριθμ. 5699/9.11,19.71 συμβόλαιο 
του συμ/φου Αθηνών Θεμιστοκλή Οικονομόπουλου που έχει μεταγρα¬ 
φεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Δράμας στον τόμο 
478 και αριθμ. 57.173. 

Η έκταση αυτή είχε περιέλθει στους πωλητές και κατά το 1/4 εξ 
αδιαιρέτου στον καθένα, από κληρονομιά της χωρίς διαθήκη αποβιωσά- 
σης το έτος 1966 συζύγου του πρώτου των πωλητών και μητέριχς των 
υπολοίπων, την οποία κληρονομιά αποδέχθησαν με τις αριθμ. 
33273/66 και 33588/66 πριάξεις του συμ/φου Δράμας Λεωνίδα 
Αστεριάδη που μεταγράφησαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του 
Υποθ/κείου Δράμας στους τόμους 358,360 και αριθμ. 45117 και 
45831 «χντίστοιχα. 

γ) Έκταση μέτρων τετραγωνικών δέκα έξι χιλ. οκτακόσιων εβδομή¬ 
ντα πέντε (16.875) που εμφαίνεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Μ-Ν-Λ-Α 
στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα από αγορά από την Μαρία χα 
Παναγιώτη Φιλιππίδη, Ελπίδα χα Παύλου Λάππα, Μιχάλη Παναγι¬ 
ώτη Φιλιππίδη και Φωτεινή συζ. Δερμετζόγλου Προδρόμου με το 
αριθμ. 5700/9.11.1971 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Θεμιστοκλή 
Οικονομόπουλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών 
του Υποθ/κείου Δράμοις στον τόμο 478 και αριθμ. 57.185. 

- Η έκταση αυτή είχε περιέλθει στους πωλητές κατά το 1/4 εξ αδιαιρέ¬ 
του στον καθένα από αγροτική αποκατάσταση, ως κληρονόμων του 
αποβιώσαντος αρχικού κληρούχου Παναγιώτη Φιλιππίδη, συζύγου της 
πρώτης των πωλητών και πατέρα των υπολοίπων με τον αριθμ. 
54403/56 τίτλο κυριότητας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 
που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μετοιγραφών του Υποθ/κείου Δρά- 
μ«*ς στον τόμο 37 και αριθμ. 18802. 

δ) Έκταση μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδό¬ 
ντα (3.780) που εμφαίνεται με τα στοιχεία Δ-Ε-Ζ-Μ-Δ στο ανωτέρω 
τοπογραφικό διάγραμμα από αγορά από τους Σταύρου Τσαχιρίδη του 
Νικολάου και Αναστασία συζ. Ιωάννη Παρασκευόπουλου με το αριθμ. 
381/25.10.1972 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Σωτηρίου Κατσα- 
ρέα που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/ 
κείου Δράμας στον τόμο 496 και αριθμ. 58.969. 

Η έκταση αυτή είχε περιέλθει στους πωλητές κατά το 1 /2 εξ αδιαιρέ¬ 
του στον καθένα, από αγροτική αποκάτασταση, με τον αριθμ. 
138702/72 τίτλο κυριότητας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 
που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών των Υπ/κείων Δρά¬ 
μας στον τόμο 406 και 57.972 αριθμό. 


3) Επί της παραπιάνω περιγραφομένης οικοπεδικής έκτασης εγκρί- 
θηκε η ανέγερση του οικισμού με το από 10.4.79 Π.Δ. (ΦΕΚ 282/ 
Τ.Δ./79) όπως τροποποιήθηκε με το από 28.11.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 795/ 
Τ.Δ./85). 

■4) Από το ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν για δημόσιους και κοινό¬ 
χρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά δέκα τρεις χιλιάδες επτιχκόσια 
τριιάντα επτά και τριάντα εκατ. (13.737,30). Η έκταση αυτή ιχνήκει 
κατά κυριότητα στον ΟΕΚ και δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές με τη 
μετοιβίβαση σε καθένα απ’ αυτούς της αυτοτελούς οριζόντιου; ιδιοκτη- 
σίοις του. 

Στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει επίσης και δεν μεταβιβάζεται 
στους οικιστές έκταση μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων πεντα¬ 
κοσίων πενήντα έξι και πενήντα εκ. (12.556,50). 

5) Ο οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου εκτάσεως εμ- 
βαδού μ. τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλ. εξακοσίων τριάντα ενός και εί¬ 
κοσι εκατ. (18.631,20) η οποία μόνη αυτή αποτελεί το οικόπεδο των 
με την παρούσα πράξη συνιστωμένων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτη¬ 
σιών του οικισμού και μετ«χβιβάζετ«χι στους οικιστές με τη μεταβίβαση 
με τις οριζόντιτες ιδιοκτησίες τους και κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου 
που «αναλογεί σε κάθε μία απ’ αυτές. 

6) Στο αριθμ. 11259/Α/6/12.6.78 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης 
της Τεχνικής Υπηρεσ'κχς του ΟΕΚ (ΦΕΚ 282)/Τ.Δ./79,795/ 
Τ.Δ./85 ολόκληρο το εκ μέτρων τετραγωνικών σαριάντα τεσσάρων χιλ. 
εννιακοσίων είκοσι πέντε (44.925) οικόπεδο εμφιχνίζεται με τα «αλφαβη¬ 
τικά κεφιαλαία γράμματα (με κόκκινο μελάνι) Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-θ-Ι-Κ- 
Λ-Α. Η πράσινη και πορτοκιαλιά επιφιάνεια του σχεδίου τούτου είναι 
εκείνη που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Η μπλε 
επιφιάνεια η χαρακτηριζόμενη ως «ιδιοκτησία 0ΕΚ» είναι εκείνη που 
παραμένει στην κυριότητα του ΟΕΚ. Η λοιπή επιφιάνεια του σχεδίου 
τούτου αποτελεί το οικόπεδο του οικισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον αριθμό IV έχει «ανεγερθεί στο 
προιαναφερόμενο οικόπεδο και περιλαμβάνει συνολικά εκατόν ογδόντα 
τέσσερις (184) κατοικίες διατετιχγμένες σε δέκα έξι (16) στοίχους. Οι 
αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται και διέπονται από τις 
ιχνωτέρω διατιάξεις είναι οι παρακάτω αναφερόμενες και λεπτομερειιχκά 
περιγραφόμενές. 

Στοίχος Δέκα οκτώ (18) 

Ο αριθμός Δέκα οκτώ (18) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις 
αριθμ. 18α και 18β πολυκατοικίες, που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 18α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με «χριθμ. 18α αποτελείται από ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβιάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στα 
αριθμ. Α/Ια και Α.4 σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο - 
πλατύσκοιλο - ασιχνσέρ και τα αριθμ. εξήντα πέντε (65) και εξήντα οκτώ 
(68) διαμερίσματιχ που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδό εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 91% 
(101,91), «ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189,%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα δύο χιλ. (172%ο) και κεντρικής θέρμιχνσης 
εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (ΐ69%ο) και συνορεύει: 

. Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (68) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ). . 
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Νοτ.: Με ΡΕίΙάηβ 

Το αριθμ. εξήντα οχτώ (68) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) χό¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εβδομήντα επτά και 06 (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτηαίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εβδομήντα επτά και 39 (77,39), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλ: (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα χιλ. χιλ. 
(131%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. 
(144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ, με το διαμέρισμα (65) του Α' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και με κοινόχρηστους διαδρόμους. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (71) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρατίάηβ 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό- 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εξήντα έξι (66) και εξήντα εννέα 
(69) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα έξι (66) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν ένα και 46 (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%£>ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα ετραγων. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (69) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με ΡοιΊαηρ;. 

, Το αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εβδομήντα επτά και 06 (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ί>ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), 
ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
τέσσερα χιλ. (144%ο) και "συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ, με το διαμέρισμα (66) του Β' 
ορόφου και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (72) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρβτίαηβ. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εξήντα επτά (67) και εβδομήντα (70) δια¬ 
μερίσματα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδό εκατόν ένα και 46% (101,46) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190 %ο); ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια επτά χιλ. (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλ. 
(190%ο) και συνορεύει: · 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (70) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο) με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ. · I 


Νοτ.: Με Ρ&Γλίη§, 

Το αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εβδομήντα επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ; (42%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εβδομήντα επτά και 39% 
(77,39), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%©), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα επτά χιλ. (ΐ 57%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ, με το διαμέρισμα (67) του Γ' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (73) του Γ ορόφου του ίδιοι στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με ΡβιΊαηβ. . ,. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 18α πολυκατοικία, έχει κοινή θέρμανση με τήν αριθμ. 18β 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

Η αριθμ. 18β πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 18β αποτελείται από το Ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο: . , 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εβδομήχτα ένα (71) και εβδομήντα 
τέσσερα (74) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

. Το αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα δύο και 2% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους σα¬ 
ράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα τέσσερα χιλ. (ί44%«), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα 
χιλ. (131%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. 
και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (68) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχος. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ, με το διαμέρισμα (74) τού Α' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρβτΐιϊιη;. 

Το αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα και 
, μικτό εμβαδό ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα 
δεκ. χιλ. (54%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εβδομήντα δύο χιλ. (172%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (71) του 
Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με ΡειΊάηβ. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εβδομήντα δύο (72) και εβδομήντα 
πέντε (75) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 
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Το αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%σο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους σα¬ 
ράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (144%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντ τέσσερα 
χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (69) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ, με το διαμέρισμα (75) του Β' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ραιίαηβ. 

Το αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδό ενενήντα τέσσερα και 84% (99,84) τετρ. μέτρα και ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα εννά χιλ. (189%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (72) του 
Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με ΡαιΊάη£. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εβδομήντα τρία (73) και εβδομήντα έξι 
(76) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια ξωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) που (αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους σα¬ 
ράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα επτά 
χιλ. (157%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. 
(144%ο) και συνορεύει: 

•Ανατ.: Με το διαμέρισμα (70) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ, με το διαμέρισμα (76) του Γ 
ορόφου του ίδιου στοίχου και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ροείιϊηβ. 

Το αριθμ. εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδό ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό αυνι-, 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%ο), (ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια επτά χιλ. (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα χιλ. (190%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (73) του 
Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με Ρ&Γίάηβ. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 18β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 18α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρ¬ 
μανσης πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 


I 

Στοίχος Δέκα εννέα (19) 

Ο αριθμ. Δέκα εννέα (19) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις 
αριθμ. 19α και 19β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 19α πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 19α αποτελείται από το Ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: | 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ, λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στα 
αριθμ. Α/Ια και Α/4 σχέδι κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 


Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εβδομήντα επτά (77), ογδόντα (80) 
και ογδόντα τρία (83) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα αποτελείται από (4) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν δέκα επτά και 36% (117,36) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. (70%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι οκτώ και 99% 
(128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
δέκα επτά χιλ. (117%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλ. (128%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (80) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ,: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα που αποτελείται από τρία (3) δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό 
εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό ενενήντα τρία και 30 εκατ. (93,30) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. 
(55%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν δύο και 54% 
(102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%ο), ανελκυστήρα ενενήντα τρία 
χιλ. (93%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. (102%σ) και συ¬ 
νορεύει: 


Ανατ.: Με το διαμέρισμα (89) του Α' ορόφου τόυ ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (77) του Α' ορόφου του 
ίδιου στοίχου. I 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα τρία και 89% (93,89) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα %ετραγων. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψή¬ 
φους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%ο), ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. 
(93%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ.: Με κοινόκτητο πράσινο και κοινόχρηστο πεζόδρομο. 

Βορ.: Με Ρατίαηβ. 


Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78), ογδόντα ένα 
(81) και ογδόντα τέσσερα (84) διαμερίσματα που περιγράφονται ως 

\ 

Το αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
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έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ- 
βαδό εκατόν δέκα επτά και 36% (117,36) τετρ..μέτρα, ποσοστό αυνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%©),· ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι εννέα (129%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι 
οκτώ χιλ. (128%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (81) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα, που αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγω¬ 
νικά μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα τρία και 30% (93,30) τετρ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε δεκ. χιλ. (55%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δύο και 54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%©), 
ανελκυστήρα εκατόν δύο χιλ. (102%©) κάι κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
δύο χιλ. (102 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (90) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμ/μα (78) του Β’ ορόφου του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό ενενήντα τρία και 89% (93,89) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. 
(55%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 19% 
(103,19), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλ. (103%©), ανελκυστήρα εκατόν δύο 
χιλ. (102%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%©) και 
συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμ/σιο. 

Βορ.: Με ΡΕτ1άη§. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμ/σιο. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εβδομήντα εννέα (79), ογδόντα δύο (82) 
και ογδόντα πέντε* (85) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό εκατόν δέκα επτά και 36% (117,36) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. 
χιλ. (70%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
οκτώ και 99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστά συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%©), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλ. (140%©) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (82)'του Γ’ ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμ/σιο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα που αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα τρία και 30% (93,30) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα, 
πέντε δεκ. χιλ. (55%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν 
δύο και 54% (102,54%), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102 %©), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν δώδεκα χιλ. (112%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 


δύο χιλ. (102%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (91) του Γ’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κλιμ/σιο και με το διαμέρισμα (79) του Ρ ορόφου του ίδιου 
στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το α ριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα τρία και 89% (93,89%) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. 
(55%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν τρία και 19% 
(103,19), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλ. (103%©), ανελκυστήρα εκατόν δώ¬ 
δεκα χιλ. (112%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%©) 
και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με κοινόχρηστο πράσινο και με κοινόχρηστο πεζόδρομο. 

Βορ.: Με Ρατίείηι;.. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσιν οκαι με κλιμακοστάσιο. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως 

Η αριθμ. 19α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 19β 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%©). 

Η αριθμ. 19β πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 19β αποτελείται από το ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ώς εξής: 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος ν 

Ο πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. ογδόντα έξι (86), ογδόντα εννέα 
(89) και ενενήντα δύο (92) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενή¬ 
ντα και 29% (90,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%©ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψήφους πενή¬ 
ντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλ. (103%©), ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. (93%©) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%©) και συνορεύει: 

. Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.: Με Ρατ|άηβ. 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ογδόντα εννέα και 73% (89,73) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. 
(55%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν δύο και 54% 
(102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν δύοχιλ,(102%©), ανελκυστήρα ενενήντα τρία 
χιλ. (93%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. (102%©) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (92) του Α’ ορόφου 
του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (86) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

’ Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν δώδεκα και 88% (112,88) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. (70%©ο) 
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που -αντιστοιχούν σε μέτρα τβτραγ. εκατόν είκοσι οκτώ και 99% 
(128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%©), ανελκυστήρα εκατόν 
δέκα επτά χιλ. (117%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλ. (128%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. - 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (89) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δεύτερος (Β) όροφος. 

Ο δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό- 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. ογδόντα επτά (87) ενενήντα (90) 
και ενενήντα τρία (93) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενή¬ 
ντα και 29% (90,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ, (55%©ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψήφους πενή¬ 
ντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλ. (103%©), ανελκυστήρα εκατόν δύο χιλ. (102%©) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.: Με Ρβτΐϋηβ. 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ογδόντα εννέα και 73% (89,73) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί τού όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. 
(55%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν δύο και 54% 
(102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%©), ανελκυστήρα εκατόν δύο 
χιλ. (102%©) και κεντρικής θέρμανσης" εκατόν δύο χιλ. (102%©) και 
συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (93) του Β' ορόφου 
του ίδιου στοίχου. Ν 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (81) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ. ενενήνυα τρία (93) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρά εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δώδεκα και 88% (112,88) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%©), ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (128%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (90) του (Β) ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Τρίτος όροφος (Γ) 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται" από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. ογδόντα οκτώ (88), ενενήντα ένα (91) και 
ενενήντα τέσσερα (94) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενή¬ 
ντα και 29% (90,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%©ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψήφους πενή¬ 
ντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλ. (103%©), ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλ. (112%©) και 


κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.: Με Ροτ1αη§. 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό ογδόντα εννέα και 73% )89,73) τετρ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκ. χιλ. (55%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο και 
54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%©), ανελκηστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλ. (112%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. 
(102%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (54) του Γ ορόφου 
του ίδιου στοίχου..; 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (82) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόκτητο διαμέρισμα. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό εκατόν δώδεκα και 88% (112,88) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. 
χιλ. (70%©σ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ 
και 99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%©), ανελκυστήρα 
εκατόν σαράντα χιλ. (140%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι 
εννέα χιλ. (129%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (91) του Γ ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δώμα: ' 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 19β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 19α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%©). 

Στοίχος είκοσι (20) 

Ο αριθμ. είκοσι (20) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο αριθμ. 
11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις αριθμ. 
20α και 20β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 20β πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία μέ αριθμ. 20β αποτελείται από το ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και-. 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ 1 και φαίενται στο αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. ενενήντα πέντε (95), ενενήντα οκτώ 
(98) και εκατόν ένα (10) διαμερίσματα πού περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δώδεκα και 88% (112,88) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%©), ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα επτά χιλ. (117%©) και κεντρική θερμάνσεως εκατόν είκοσι 
οκτώ χιλ. (128%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. . 

Βορ.: Με ΡαιΊώΐβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με το διαμέρισμα (98) του Α' ορό¬ 
φου του ίδιου στοίχου. 
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Το αριθμ. ενενήντα οχτώ (98) διαμέρισμα, που αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδό ογδόντα εννέα και 73% (89,73) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκ. χιλ. (55%οο) που (αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν 
δύο και 54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%®), ανελκυστήρα 
ενενήντα πέντε χιλ. (95%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. 
(102%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (95) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (59) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα και 29% (90,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%®ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψή¬ 
φους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%®), ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ., 
(93 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%®) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με ΡοΓίαηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό- 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. ενενήντα έξι (96), ενενήντα εννέα 
(99) και εκατόν δύο (102 διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν δώδεκα και 88% (112,88) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ, χιλ. (70%®ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 99% 
(128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%®), ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι εννέα χιλ. (129%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλ. (128%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με Ρβτίαηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με το διαμέρισμα (99) του Β' ορό¬ 
φου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα που αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδό ογδόντα εννέα και 73% (89,73) τετρ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέ¬ 
ντε δεκ. χιλ. (55%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο 
και 54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%®), ανελκυστήρα 
εκατόν δύο χιλ. (102%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. 
(102%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (96) του.Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (60) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν δύο (102) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα και 29% (90,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%®σ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν τρία και. 19% (103,19), ψή¬ 


φους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%®), ανελκυστήρα εκατόν δύο χιλ. (102%®) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστό πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με Ροτλΐηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. ενενήντα επτά (97), εκατό (100) και εκα¬ 
τόν τρία (103) διαμερίσματα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθήτικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εκατόν (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δώδεκα και 88% (112,88) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%®), ανελκυστήρα 
εκατόν σαράντα χιλ. (140%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι 
εννέα χιλ. (129%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με Ρβτίάηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με το διαμέρισμα (100) του Γ" 
ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό ογδόντα εννέα και 73% (89,73) τετρ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
δεκ. χιλ. (55%®ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο και 
54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%®), ανελκυστήρα εκατόν 
δύο χιλ. (112%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. (102%®) 
και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χήρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (97) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (61) του Γ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν τρία (103) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα και 29% (90,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%®ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψή¬ 
φους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103 %ο), ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλ. 
(112%®) και κεντρική θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%®) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με Ρβτλϊηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δώμα: ’ 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 20β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 20α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%®). . , 

Η αριθμ. 20α πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 20α αποτελείται από το Ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο - ορόφους 
και Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιό, ασανσέρ, λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και φαίενται στα 
αριθμ. Α/Ια και Α/4 σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 
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Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό- 
ψεως αποτελεΐται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. πενήντα έξι (56), πενήντα εννέα 
(59) και εξήντα δύο (62) διαμερίσματα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα, αποτελεΐται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα 
τρία και 89%:(93,89) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55 %οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψήφους πενή¬ 
ντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλ. (103%ο), ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. (93 %ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (1θ3%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ραι4άη§. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα, που αποτελεΐται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγω¬ 
νικά μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα τρία και 30% (93,30) τετρ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε δεκ. χιλ. (55%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκα¬ 
τόν δύο και 54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102 %ο), ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα τρία χιλ. (93%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο 
χιλ. (102%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωση). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (98) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (62) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κλιμακοστάσιο.- 

Τό αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα αποτελεΐται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εκατόν (ΙΟΟ,ΟΟ) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν δέκα επτά και 36% (117,36) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. (70%οσ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. .εκατόν είκοσι οκτώ και 99% 
(128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%ο), (ανελκυστήρα εκατόν 
δέκα επτά χιλ. (117%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλ. (128%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με το διαμέρισμα (59) του Α' ορό¬ 
φου) του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με Ροιίάηβ. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο χατό- 
ψεως αποτελεΐται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα,αριθμ. πενήντα επτά (57), εξήντα (60) και 
εξήντα τρία (63) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα αποτελεΐται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενή¬ 
ντα τρία και 89% (93,89) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψήφους πε¬ 
νήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τρία χιλ. (103%ο), ανελκυστήρα εκατόν δύο χιλ. (102%®) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρ&ιΊάη§. 

Το αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα αποτελεΐται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό ενενήντα τρία και 30% (93,30) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. 
χιλ. (55%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο και 


54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (Ι02%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
δύο χιλ. (102%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. (102%ο) 
και συνορεύει: ; 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: με το διαμέρισμα (99) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (63) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα αποτελεΐται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν δέκα επτά και 36% (117,36) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. (70 %οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 99% 
(128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι εννέα χιλ. (129%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλ. (128%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με το διαμέρισμα (60) του Β’ ορό¬ 
φου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με Ρ&τΐώίβ. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελεΐται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. πενήντα οκτώ (58), εξήντα ένα (61) και 
εξήντα τέσσερα (64) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα, αποτελεΐται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενή¬ 
ντα τρία και 89% (93,89) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψήφους πε¬ 
νήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τρία χιλ. (Ι03%ο), ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλ. (112%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Μέ κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ροιίαηβ. 

Το αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα, αποτελεΐται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό ενενήντα τρία και 30% (93,30) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. 
χιλ. (55%εο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο και 
54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
δώδεκα χιλ. (112%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. 
(102%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (100) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (64) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κλιμακοστάσιο.; 

. Το αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα αποτελεΐται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δέκα επτά και 36% (117,36) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι 
εννέα χιλ. (129%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με το διαμέρισμα (61) του Γ ορό¬ 
φου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με Ρατίιϊηβ. 
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Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 20α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αρ. 20β πο¬ 
λυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερμάν- 
σεως πεντακόσια χιλιοστά (500%®). 

Ο αριθμ. είκοσι ένα (21) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις 
αριθμ. 21α και 21β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 21α πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 21α αποτελείται από το Ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και φαίνονται στα 
αριθμ: Α/Ια και Α/4 σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιό, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. σαράντα επτά (47), πενήντα (50) 
και πενήντα τρία (53) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ- 
βαδό εκατόν δέκα επτά και 36% (117,36) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%®ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%®), (ανελκυστήρα 
εκατόν δέκα επτά χιλ. (117%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι 
οκτώ χιλ. (128%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (50) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρ&τΙ<ίιι§. 

Το αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό ενενήντα τρία και 30% (93,30) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. 
χιλ. (55%®ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο και 
54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%®), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα τρία χιλ. (93%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. 
(102%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (125) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (47) του Α’ ορόφου του 
ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα τρία και 89% (93,89) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψή¬ 
φους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή- 
στών εκατόν τρία χιλ. (103%ο), ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. 
(93 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. σαράντα οκτώ (48), πενήντα ένα 
(51) και πενήντα τέσσερα (54) διαμερίσματα που περιγράφονται ως 
εξής: 1 


Το αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δέκα επτά και 36% (117,36) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%®ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%®), ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (128%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (51) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με ΡβιΊάηβ. 

Το αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό ενενήντα τρία και 30% (93,30) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. 
χιλ. (55%®σ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο και 
54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (1θ2%®), ανελκυστήρα εκατόν 
δύο χιλ. (102%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. (102%®) 
και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (126) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (48) του Β’ ορόφου του 
ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα τρία και 89% (93,89) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%®ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγών. εκατόν τρία και .19% (103,19), ψή¬ 
φους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τρία χιλ. (103%®), ανελκυστήρα εκατόν δύο χιλ. (102%®) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρ&ιΊάηβ. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. σαράντα εννέα (49); πενήντα δύο (52) και 
πενήντα πέντε (55) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δέκα επτά και 36% (117,36) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%®ο) ,που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ 
και 99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%®), ανελκυστήρα 
εκατόν σαράντα χιλ. (140%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι 
εννέα χιλ. (129%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με.κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (52) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρατ1άη§. 

Το αριθμ. πενήντα δύο (52) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά»μέτρα 
και μικτό εμβαδό ενενήντα τρία και 30% (93,30) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκ. χιλ. (55 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν 
δύο και 54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετο- 
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χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δυο χιλ. (102%®), ιχνελκυστήρα 
εκατόν δώδεκα χιλ. (112%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. 
(102 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (127) του Γ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (49) του Γ' ορόφου του 
ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα τρία και 89% (93,89) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. 
(55%®σ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν τρία και 19% 
(103,19), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλ. (103 %ο), ανελκυστήρα εκατόν δώ¬ 
δεκα χιλ. (112%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%ο) 
και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ραι1ιϊη§. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 21α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 21β 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%®). 

Η αριθμ. 21β πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 21β αποτελείται από το Ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122), εκατόν εί¬ 
κοσι πέντε (125) καΓεκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενή¬ 
ντα και 29% (90,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψήφους 
πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τρία χιλ. (103%®), ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλ. (93%®) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.ί Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με ΡβτΙιϊηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδό ογδόντα εννέα και 73% (89,73) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. 
χιλ. (55%®ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο και 
54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%®), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα τρία χιλ. (93%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. 
(102%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο και με'το διαμέρισμα (128) του Α’ ορόφου 
του ίδιου στοίχου. 

Νοτ«ι Με το διαμέρισμα (50) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 


ρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό εκατόν δώδεκα κάι 88% (112,88) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. 
χιλ. (70%®ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ 
και 99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%®), οινελκυστήρα 
εκατόν δέκα επτά χιλ. (117%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι 
οκτώ χιλ. (128%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με ΡατΙάη§. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (125) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο. αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ.· κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123), εκατόν εί¬ 
κοσι έξι (126) και εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ.εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενε¬ 
νήντα και 29% (90,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ (αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%®ο) που (αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν τρία και 19% (103,19), ψήφους πενή¬ 
ντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν τρία χιλ. (103%®), ιχνελκυστήρα εκατόν δύο χιλ. (102%®) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με ΡατΙάης. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ., εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό |εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδό ογδόντα εννέα και 73% (89,73) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε δεκ. χιλ. (55%®ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκα¬ 
τόν δύο και 54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%®), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν δύο χιλ. (102%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο 
χιλ. (102%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρώτο). 

Βορ.: Μέ κλιμ/σιο και με το διαμέρισμα (129) του Β’ ορόφου του 
ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (51) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό δώδεκα και 88% (112,88) τετραγων. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%οο) πόυ αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%®), ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ, χιλ. (128%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με Ρατ1ίίη§. 

Νοτ.: Μέ το διαμέρισμα (126) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124), εκατόν εί¬ 
κοσι επτά; (127), εκατόν τριάντα (130) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ.;εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
έχει καθαρό εμβαδό ογδόντα (80,00) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
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ενενήντα και 29% (90,29) τετραγων. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. χιλ. (55%ί>ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν τρία και 19% (103,19), 
ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμμετοχής, στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν τρία χιλ. (103%ο), ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλ. 
(112%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλ. (103 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: , 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με Ρ&τΙαηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 

(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδό ογδόντα εννέα και 73% (89,73) τετρ. μέτρα, 
ποσό στο συνιδιοκτησίας εξ αδί&ϊρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκ. χιλ. (55%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δύο και 54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο χιλ. (102%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν δώδεκα χιλ. (112%) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν δύο χιλ. 
(102 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (130) του Γ ορόφου 
του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (52) του Γ ορόφου του ίδιου στοίχου. ■ 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 

(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δώδεκα και 88% (112,88) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας έξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. 
χιλ. (70%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
οκτώ και 99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι εννέα χιλ. (129%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με Ρατίςίη^. 

Νρτ.: Με το διαμέρισμα (127) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. , 

Η αριθμ. 21β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 21α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%ί>). 

Στοίχος είκοσι δύο (22) 

Ο αριθμ. είκοσι δύο (22) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις 
αριθμ. 22α και 22β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 22α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 22α αποτελείται από'το Ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: ' 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στα 
αριθμ. Α/Ια και Α/4 σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) και εκα¬ 
τόν σαράντα έξι (146) διαμερίσματα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό εκατόν ένα και 46% (101,46) τετραγ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσ¬ 
σερα δεκ. χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν ένα 
και 91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετο¬ 


χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα δύο χιλ. (172%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (146) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο) με κλιμ/σιο και με 
ασανσέρ. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα επτά και 06% (77,06) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εβδομήντα επτά και 39% 
(77,39), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με-το’διαμέρισμα (149) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (143) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) και 
εκατόν σαράντα επτά (147) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα 
δεκ. χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (1δ9%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (147) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου, με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. ·* 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμ/σιο και με 
ασανσέρ. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδό εβδομήντα επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. 
(42%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εβδομήντα επτά και 39% 
(77,39), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (150) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (144) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου, με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Τρίτος όροφος 

Ο Τρίτος όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) και εκατόν 
σαράντα οκτώ (148) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα 
δεκ. χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν ένα και 
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91% (101*91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια επτά χιλ. (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα χιλ. (190%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (148) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο (πλακόστρωτο), με κλιμ/σιο και με 
ασανσέρ. 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδό εβδομήντα επτά και 06% (77,06) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. 
(42%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
39% (77,39), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα επτά χιλ. (157%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (151) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (145) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ: Α/3 σχέδιό κατόψεως. 

Η αριθμ. 22α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 22β 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρ¬ 
μανσης πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

Η αριθμ. 22β πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 22β αποτελείται από ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ια σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) και 
εκατόν πενήντα δύο (152) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εβδομήντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42 %οο) 
που 

αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), 
ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα ένα χιλ. (131%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (152) του Α' ορόφου του ίδιου στίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (146) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ενενήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα (94,84) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
τέσσερα δεκ. χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν 
ένα και 91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα δύο χιλ. (172%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα εννέα χιλ· (ϊ89%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (149) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 


Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο), με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ. * 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν πενήντα (150) και εκατόν 
πενήντα τρία (153) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμίτοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (ΐ44%ο), ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
τέσσερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (153) του Β’ ορόφου του ίδιου στίχου με 
ασανσέρ και με ,κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (147) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ενενήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα (94,84) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό .συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
τέσσερα δεκ. χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν 
ένα και 91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

φ Δυτ.: Με το διαμέρισμα (150) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο), με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ. \ 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) και εκατόν πε¬ 
νήντα τέσσερα (154) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%©ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), 
ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλ. (157%υ) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με τό διαμέρισμα (154) του Γ’ ορόφου του ίδιου στίχου με 
ασανσέρ και με! κλιμακοστάσιο. 

. Δυτ.: Με το διαμέρισμα (148) του Ρ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδό ενενήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα (94,84) τετρ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. 
εκατόν ένα και 91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%ο), 
(ανελκυστήρα διακόσια επτά χιλ. (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ενενήντα χιλ. (190%ο) και συνορεύει: . 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (151) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με| κλιμακοστάσιο. 




ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -'·*> 


Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο), με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ. 

Δώμα: 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθ. 22β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμαινση με την αριθμ. 22α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

Στοίχος είκοσι τρία (23). 

Ο αριθμός είκοσι τρία (23) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις 
αριθμ. 23α και 23β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 23α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 23α αποτελείται από ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στα 
αριθμ. Α/Ια και Α/4 σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. τριάντα πέντε (35) και τριάντα 
οκτώ (38) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), 
ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (ΐ89%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα δύο χιλ. (172%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (38) του 
Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο), με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ 

Νοτ.: Με Ρ&τΙάηβ. 

Το αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42 %οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39) 
ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα ένα χιλ. (131 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (35) του 
Α’ ορόφου του ίδιου στίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (41) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με ΡβτΙάη£. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. τριάντα έξι (36) και τριάντα εννέα 
(39) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), 
ψήψδυς πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), ανελκυστήρα εκατόν 


ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλ. (189%«) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (39) του 
Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο), με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ 

Νοτ.: Με Ρβτ1ώι§.- 

Το αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), 
ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες: 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%<?), ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
τέσσερα χιλ. (144 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (36) του 
Β’ ορόφου του ίδιου στίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (42) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρβτίάηβ. · ' 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα άριθμ. τριάντα επτά (37) και σαράντα (40) δια¬ 
μερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), 
ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλ.'(190%ο), ανελκυστήρα διακόσια επτά 
χιλ. (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλ. (190 %ο) 
και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ καί με το διαμέρισμα (40) του 
Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο), με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ 

Νοτ.:· Με Ρατίάηβ. 

Το αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα 
επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ (αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
επτά χιλ. (157%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμά (37) του 
Γ' ορόφου του ίδιου στίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (43) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρβτίαηβ. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθ. 23α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 23α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%®). 

■ Η αριθμ. 23β πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 23β αποτελείται από ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά- 
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σιο, ασανσέρ χαι φαίνεται στο αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτρς (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο χατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. σαράντα ένα (41) και σαράντα τέσ¬ 
σερα (44) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%®), ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα ένα χιλ. (131%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (38) του Α’ ορόφου του ίδιου στίχου. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (44) του 
Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρατ1ιϊη£. 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τέτραγων. εκατόν ένα και 91% 

(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%®), ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα δύο χιλ. (172%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα εννέα χιλ. (189%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (41) του 
Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με Ροτίάηβ. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό- 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. σαράντα δύο (42) και σαράντα πέ¬ 
ντε (45) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%®), Ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
τέσσερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (39) του Β' ορόφου του ίδιου στίχου. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (45) του 
Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρατ1άη£. 

Το αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%®ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τέτραγων. εκατόν ένα και 91% 

(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα εννέα χιλ. (189%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (42) του 
Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Μέ κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 


Νοτ.: Με Ρ&τίαηβ. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. σαράντα τρία (43) και σαράντα έξι (46) 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42 %ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%®), ανελκυστήρα εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλ. (157%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (40) του Γ’ ορόφου του ίδιου στίχου. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασαινσέρ και με το διαμέρισμα (46) του 
Γ ορόφου του ίδιου 1 στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλοικόστρωτο). 

Νοτ.: Με Ρατίείηβ. 

Το αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τέτραγων. εκατόν ένα και 91% 

(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%®), ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια επτά χιλ. (207 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλ. 
(190%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (43) του 
Γ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με Ρ&ιΊιίηβ. 

Δώμα: I 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθ. 23β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 23α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάναεως πεντακόσια χιλιοστά (500%κ>). 

Στοίχος είκοσι τέσσερα (24). 

Η αριθμ. 24 πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) τύπου 3012 που φαί¬ 
νεται στο αριθμ. 11259/Α/6/12.6.,78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: I 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά- 
' σιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θερμάνσεως και φαίνεται στο 
αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται |από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) και 
εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό εκατόν ; είκοσι δύο και 08% (122,08) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. 
χιλ. (70 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι 
οκτώ και 99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%®), 
ανελκυστήρα εκατόν εξήντα εννέα χιλ. (169%®) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (182) του Α’ ορόφου του ίδιου στίχου, με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 
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Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο). 

Βορ.: Με ΡβτΙάη^. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο). 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ενενήντα έξι και 44% (96,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό αυνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%®), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν τριάντα τέσσερα χιλ. (134%©) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (179) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου, με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστό πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 1 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό- 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) και εκατόν 
ογδόντα τρία (183) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν είκοσι δύο και 08% (122,08) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%©), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα έξι χιλ. (186%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (183) του Β' ορόφου του ίδιου στίχου, με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο). 

Βορ.: Με ΡοιΊάηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο). 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία (183)„διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ενενήντα έξι και 44% (96,44) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%®), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%©) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (180) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου, με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) και εκατόν 
ογδόντα τέσσερα (184) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν είκοσι δύο και 08% (122,08) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλ. (187%©), ανελκυστήρα 
διακόσια τρία χιλ. (203%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
επτά χιλ. (ΐ87%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (184) του Γ ορόφου του ίδιου στίχου, με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 


Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο). 

Βορ.: Με ΡεαΊάηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο). 

Το αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδό ενενήντα έξι και 44% (96,44) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εξήντα ένα χιλ. (161%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα επτά χιλ. (147%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο" (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (181) του Γ ορόφου του ίδιου στοίχου, με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Στοίχος είκοσι πέντε (25). 

Ο αριθμ. είκοσι πέντε (25) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις 
αριθμ. 25α και 25β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 25α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 25α αποτελείται από το ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θερμάνσεως και φαίνεται στο 
αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2ά σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. δέκα τρία (13) και δέκα έξι (16) 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα τρία (13) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα 
επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%©), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα 
ένα χιλ. (131%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (16) του 
Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με ΡβτΙάηβ. 

Το αριθμ. δέκα έξι (16) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%©ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), 
ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%®), ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα δύο χιλ. (172%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλ. (189%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (13) του 
Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. . 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (19) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με Ρβτΐώη;. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Δεύτερος (Β) όροφος 

0 Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό- 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. δέκα τέσσερα (14) και δέκα επτά 
(17) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), 
ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%©), ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλ. (144%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
τέσσερα χιλ. (144%©) και συνορεύει: ■ ■ 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. . 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (17) του 
Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με Ρατ1άη§. 

Το αριθμ. δέκα επτά (17) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%©ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), 
ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%©), ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα εννέα χιλ. (189%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλ. (189%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (14) του 
Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (20) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με Ρατίςϊηβ. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. δέκα πέντε (15) και δέκα οκτώ (18) δια¬ 
μερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα πέντε (15) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα 
επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%©), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
επτά χιλ. (157%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (187) του 
Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με Ρατίάηβ. 

Το αριθμ. δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%©ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), ο 
ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190 %ο), ανελκυστήρα διακόσια επτά 
χιλ. (107%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλ. (190%©) 
και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (15) του 
Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (21) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 


Νοτ.: Με Ρβτΐίϊηβ] 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 25α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 2β 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια “χιλιοστά (500%©). 

Η αριθμ. 25β πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 25β αποτελείται από το ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφός 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό- 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. δέκα εννέα (19) και είκοσι δύο (22) 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα εννέα (19) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα τέσσερα και! 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%©), (ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα δύο χιλ. (172%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα εννέα χιλ. (189%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (16) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (22) του 
Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με ΡαιΊαη§. 

Το αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα 
δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42 %ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%©), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα 
ένα χιλ. (131%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (19) του 
Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με Ρ&τίάη^. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. είκοσι (20) και είκοσι τρία (23) δια¬ 
μερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενή¬ 
ντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%©ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), 
ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%©), ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα εννέα χιλ. (189%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλ. (189%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (17) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (23) του 
Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμακοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με ΡΕτ1ίίη§. 



ΦΕΚ 327 


2759 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Το αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα 
δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που «αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%©), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
τέσσερα χιλ. (144%©) και κεντρικής θέρμοινσης εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (144%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (20) του 
Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με Ρβτΐώΐβ. ··,.,■· 

Τρίτος (Γ) όροφος · 1 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. είκοσι ένα (21) και είκοσι τέσσερα (24) 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους,' έχει κα¬ 
θαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 1 πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%©ο) που οιντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%©), ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια επτά χιλ. (207%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλ. 
(190%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (18) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

' Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (24) του 
Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο), με κλιμοικοστάσιο και 
με ασανσέρ. 

Νοτ.: Με ΡατΙάη^. 

Το αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%©), ανελκυστήρα εκατόν πενή¬ 
ντα επτά χιλ. (157%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (144%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (21) του 
Γ’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με Ρβιΐάηβ. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ, Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 25β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 25α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%©). 

Στοίχος είκοσι έξι (26). 

Ο αριθμ. είκοσι έξι (26) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο αριθμ. 
11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται τις αριθμ. 26α 
και 26β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 26α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 26α αποτελείται από το ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής:. 

Ισόγειο: -' 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμιχκοστά- 
σιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο και φαίνεται στα αριθμ. Α/Ια και Α/4 
σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 


ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκοιλο, ασανσέρ και τα αριθμ. ένα (1) και τέσσερα (4) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει· καθαρό εμ¬ 
βαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα επτά και 
06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που «χντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους σαρά¬ 
ντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπιάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα τέσσερα χιλ. (144%©), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα χιλ. 
(131%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαριάντα τέσσερα χιλ. 
(144%©) και συνορεύει: “ 

Βορ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ. - Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (4) 
του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ. - Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινό. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εκατόν 
ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%©ο) που 
«χντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), ψή¬ 
φους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%©), ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα δύο χιλ. (172%©) κάι κεντρικής θέρμιχνσης εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλ. (189%©) και συνορεύει: 

Βορ. - Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα 

(1) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. - Δυτ.: Με το διαμέρισμα (7) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.' - Δυτ.: Με κοινόχρηστο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκιχλο, ασανσέρ και τα αριθμ. δύο (2) και πέντε (5) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα αποτελείται από δύό (2) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα επτά και 
06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίιχς εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που «χντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), «(ήφους σαρά¬ 
ντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις'δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα τέσσερα χιλ. (144%©), «ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ.' (144%©) και κεντρικής θέρμιχνσης εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. 
(144%©) και συνορεύει: 

Βορ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ. - Δυτ.: Με κλιμοικοστάσιο, με ασοινσέρ και με το διαμέρισμα (5) 
του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ. - Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εκατόν 
ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%©ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), ψή¬ 
φους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%©), ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα εννάα χιλ. (189%©) και κεντρικής θέρμιχνσης εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλ. (189%©) και συνορεύει: 

Βορ. - Ανατ.: Με κλιμιχκοστάσιο, με ασοινσέρ και με το διαμέρισμα 

(2) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. - Δυτ.: Με το διαμέρισμα (8) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ. - Δυτ.: Με κοινόχρηστο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Τρίτος (Γ) όροφος 
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0 Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο χατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. τρία (3) και έξι (6) διαμερίσματα που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ- 
βαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα επτά και 
06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους σαρά¬ 
ντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα επτά χιλ. 
(157%σ) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. 
(144%ο) και συνορεύει: 

Βορ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ. - Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (6) 
του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ. - Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. έξι (6) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εκατόν 
ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), ψή¬ 
φους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%ο), ανελκυστήρα διακόσια επτά 
χιλ. (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλ. (190%ο) 
και συνορεύει: 

Βορ. - Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα 
(3) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. - Δυτ.: Με το διαμέρισμα (9) του Ρ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ. - Δυτ.: Με κοινόχρηστο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με 
ασανσέρ. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δώμ£ 1 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 26α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 26β 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινή; θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

Η αριθμ. 26β πολυκατοικία. . 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 26β αποτελείται από το ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής:. 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο χατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. επτά (7) και δέκα (1θ) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα 
τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα 6εκ. χιλ. (54 %οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), 
ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα δύο χιλ. (172%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Βορ. - Ανατ.: Με το διαμέρισμα (4) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. - Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα 

(10) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ. - Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα δύο 


και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου.οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους σα¬ 
ράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), (ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα 
χιλ. (131%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. 
(144%ο) και συνορεύει: 

Βορ. - Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα 

(7) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. - Δυτ.: Με Ροτ1άη§. 

Βορ. - Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. οκτώ (8) και ένδεκα (11) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενή¬ 
ντα τέσσερα καί 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), 
ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Βορ. - Ανατ.: Με το διαμέρισμα (5) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. - Δυτ.: |Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα 

(11) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ. - Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. ένδεκα (11) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα δύο 
και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους σα¬ 
ράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%»), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (144%») και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%») και συνορεύει: 

Βορ. - Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα 

(8) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. - Δυτ.: Με Ρβτίάηβ. 

Βορ. - Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Τρίτος (Γ) όροφος > 

Ο Τρίτος (γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από : κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εννέα (9) και δώδεκα (12) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό ενενή¬ 
ντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί τού όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. (54%οο) 
που αντιστοιχούν! σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% (101,91), 
ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%ο), ανελκυστήρα διακόσια επτά 
χιλ. (207%ο) καί κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλ. (190%») 
και συνορεύει: , 

Βορ. - Ανατ.: Με το διαμέρισμα (6) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. - Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα 

(12) του Γ’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ. - Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. | 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα- 
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θαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομήντα 
δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποοοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
επτά χιλ. (157%<?) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Βορ. - Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ καί με το διαμέρισμα 
(9) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. - Δυτ.: Με Ρ;ιι1άη£· ! 

Βορ. - Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ. - Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 26β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 26α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

Στοίχος είκοσι επτά (27). 

Ο αριθμ. είκοσι επτά (27) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις 
αριθμ. 27α και 27β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 27α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 27α αποτελείται από το ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ.) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο και φαίνεται στα αριθμ. Α/Ια και Α/4 
σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφός 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167) και εκα¬ 
τόν εβδομήντα (170) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν είκοσι δύο και 08% (122,08) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα εννέα χιλ. (169%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα έξι χιλ. (186%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με Ρ&τίάιη;. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με ΡβιΊάηβ. 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (170) του 
Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό ενενήντα έξι και 44% (96,44) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα τέσσερα χιλ. (134%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα επτά χιλ. (147 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (167) του 
Α' ορόφου του ίδιου στίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (173)-του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν εξήντα οκτώ (168) και εκα¬ 
τόν εβδομήντα ένα (171) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 


Το αριθμ. εκατόν εξήντα οκτώ (167) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν είκοσι δύο και 08% (122,08) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτηαίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα έξι χιλ. (186%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με Ρβτλΐηβ. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με Ρβτίαηβ., 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (171) του 
Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ενενήντα έξι και 44% (96,44) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμιετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο, μιε ασανσέρ και με το διαμέρισμά (168) του 
Β' ορόφου του ίδιου στίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (174) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) και εκατόν 
εβδομήντα δύο (172) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετρ. μέτρα" και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν είκοσι δύο και 08% (122,08) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλ. (187%ο), ανελκυστήρα 
διακόσια τρία χιλ. (203 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
επτά χιλ. (187%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με Ρ&τΙαηβ. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με Ρ&τ1άη§. 

Νοτ.: Με κλιμιακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (172) του 
Γ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμυχ αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ενενήντα έξι και 44% (96,44) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εξήντα ένα χιλ. (161%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα επτά χιλ. (147%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

■ Βορ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και μιε το διαμέρισμια (169) του 
Γ' ορόφου του ίδιου στίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (175) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 27α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση μιε την αριθμ. 27β 
πολυκατοικία μιε ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

Η αριθμ. 27β πολυκατοικία 
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Η πολυκατοικία με αριθμ. 27β αποτελείται από το ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο ·.· 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και φαίενται στο αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α' σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) και 
εκατόν εβδομήντα έξι (176) διαμερίσματα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ενενήντα ένα και 30% (91,30) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%»ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα τέσσερα (134%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα επτά χιλ. (147%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (170) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με κλιμ/σιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (176) του Α' 
ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα έξι (176) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδό εκατόν δέκα πέντε και 57% (115,57) τετρ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα 
δεκ. χιλ. (70%»ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι 
οκτώ και 99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν εξήντα εννέα χιλ. (169%β) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (173) του 
Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) 
και εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμερίσματα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδό ενενήντα ένα και 30% (91,30) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου, πενήντα τέσσερα 
δεκ. χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%») και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (171) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με κλιμ/σιο με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (177) του Β' 
ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδό εκατόν δέκα πέντε και 57% (115,57) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδο¬ 
μήντα δεκ. χιλ. (70 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν 
είκοσι οκτώ και 99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%»), 
ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα έξι χιλ. (186%ο) και συνορεύει: 


Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και μέ κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με κλιμ/σιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (174) του Β' 
ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ κάι τα αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) και εκατόν 
εβδομήντα οκτώ (178) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδό ενενήντα ένα και 30% (91,30) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%»ο) πού αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά χιλ. (147%»), ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα ένα'χιλ. (161%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα επτά χιλ. (147%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (172) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με κλιμ/σιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (178) του Γ' 
ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει 1 καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό εκατόν δέκα πέντε και 57% (115,57) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομή¬ 
ντα δεκ. χιλ. (70%οο) που (αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ και 99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμ- 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα επτά χιλ. 
(187%»), ανελκυστήρα διακόσια τρία χιλ. (203%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα επτά χιλ. (187%») και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με το διαμέρισμα (175) του 
Γ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νότια:' Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 27β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 27α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%»). 

Στοίχος είκοσι οκτώ (28). 

Ο αριθμ. εικοσιοκτώ (28) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο αριθμ. 
11259/Α/6/12.6;78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις αριθμ. 
28α και 28β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 28α πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 28α αποτελείται από το Ισόγειο, τον 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω, από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στα αριθμ. Α/Ια και 
Α/4 σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) και 
εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα 
δεκ. χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
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στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εβδομήντα δύο χιλ. (172%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (158) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδό επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), 
ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα ένα χιλ. (131 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (161) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (155) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό- 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν πενήντα έξι (156) και εκα¬ 
τόν πενήντα εννέα (159) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα έξι (156) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδό εκατόν ένα και 46% (101,46)τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ί>), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%«) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.·: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με διαμέρισμα (159) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου, με ασαν¬ 
σέρ και με κλιμ/σιο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδό εβδομήντα επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. 
(42%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εβδομήντα επτά και 
39% (77,39), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (162) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (156) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που,φαϊνεται στο αριθμ. Α/2α'σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) και εκατόν 
εξήντα (160) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό εκατόν ένα και'46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα 
δεκ. χιλ. (54%οο) που (αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%ο), ανελκυ¬ 


στήρα διακόσια επτά χιλ, (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα χιλ. (190%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με διαμέρισμα (160) του Γ ορόφου του ίδιου στοίχου με ασαν¬ 
σέρ και με κλιμ/σιο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

. Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εβδομήντα επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. 
(42%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εβδομήντα επτά και 
39% (77,39), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα επτά χιλ. (157%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%κ) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινό. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (163) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (157) του Γ ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 28α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 28β 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

Η αριθμ. 28β πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 28β αποτελείται από το Ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από τό ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

.Ισόγειο: · ,. '. 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφός που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) και εκατόν 
εξήντα τέσσερα (164) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εβδομήντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα ένα χιλ. (131%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. , 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (164) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (160) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
τέσσερα δεκ. χιλ. (54 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν 
ένα και 91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα δύο χιλ. (172%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με ΡβιΊώη;. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (161) του Α' ορόφου - του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Δεύτερος (Β) όροφος 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


0 Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στό αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό- 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) *αι εκατόν 
εξήντα πέντε (165) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμιβαδό εβδο¬ 
μήντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (142%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
τέσσερα 1 χιλ. (144%<?) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (144%ο) καί συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο (πράσινο). * 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (165) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (159) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα πένετ (165) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσ¬ 
σερα δεκ. χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν 
ένα και 91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με Ροτίιΐη^. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (162) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) και εκατόν εξή-, 
ντα έξι (166) διαμερίσματα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 

(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδο¬ 
μήντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) που 
(αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εβδομήντα επτά και 39% (77.,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), (ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
επτά χιλ. (157%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με το διαμέρισμα (116) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (160) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν εξήντα έξι (166) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 

(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδό ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84), με πόσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%ο), ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια επτά χιλ. (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλ. 
(190%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλατεία). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με Ρ&ιΊαη§. 

Νοτ.: Με το διαμέρισμα (163) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμ/σιο. 

Δώμα: 

I Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 


Η αριθμ. 28β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 28α 
πολυκατοικία με πόσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρ¬ 
μανσης πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

Στοίχος είκοσι εννέα (29) 

Ο αριθμ. είκοσι εννέα (29) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις 
αριθμ. 29α και 29β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 29α πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 29α αποτελείται από το Ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερος (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους 
και Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: | 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο 
αριθμ. Α/Ια και Α/4 σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται ;από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν τριάντ ένα (131) και εκατόν 
τριάντα τέσσερα (134) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδό εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εβδομήντα δύο χιλ. (172%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%<?) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (134) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
κλιμακοστάσιο και με ασανσέρ. 

Δυτ.: με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο). 

Βορ.: Με ΡαιΊάη§. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο και με ασανσέρ. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδό εβδομήντα επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα; ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. 
(42%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εβδομήντα επτά και 
39% (77,39), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (137) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (131) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με Ρειιίαηβ. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) και εκα¬ 
τόν τριάντα πέντεΐ(135) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτιά, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδό εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. 
χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετράγων, εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμηχετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννά (189%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (135) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου με 
κλιμακοστάσιο και με ασανσέρ. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο) 

Βορ.: Με Ρ&τ16η§. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο, με κλιμακοστάσιο και με ασανσέρ. 
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Το αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδό εβδομήντα επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. 
(42%®ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
39% (77,39), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%®), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%®) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (138) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (132) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με ΡετΙείη^. 

Νοτ.: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) και εκατόν 
τριάντα έξι (136) διαμερίσματα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό εκατόν ένα και 46% (101,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα 
δεκ. χιλ. (54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 
91% (101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%σ), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια επτά χιλ. (207%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα χιλ. (190%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (136) του Γ’ ορόφου του ίδιου στοίχου με 
κλιμ/σιο και με ασανσέρ. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο). 

Βορ.: Με Ρ&τ1άη§. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο, με κλιμ/σιο και με ασανσέρ. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα έξι.(136) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εβδομήντα επτά και 06% (77,06) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. 
(42%<?ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
39% (77,39), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%®), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα επτά χιλ. (157%®) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (139) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (133) του Γ ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και κλιμ/σιο. 

Βορ.: Με ΡαιΊάηβ. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 29β πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 29β αποτελείται από το Ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/ΐα σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137) και εκα¬ 
τόν σαράντα (140) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα επτά(137) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εβδομήντα.δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%®ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 


στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%»), ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα ένα χιλ. (131%») και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσσερα 
χιλ.(144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (140)*του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και κλιμ/σιο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (134) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με Ρ&τίάηβ. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατό σαράντα (140) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%®), ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα δύο χιλ. (172%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα εννέα χιλ. (189%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (137) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με ΡΒτΙάηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) και 
εκατόν σαράντα ένα (141) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εβδομήντα δύο και 02% (72,02) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%»4 που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), 
ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%®), ανελκυστήρα εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλ. (144%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
τέσσερα χιλ. (144%®) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (141) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (135) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με Ρατίάηβ. 

. Νοτ.: Με κοινόχρηστο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατό σαράντα ένα (141) διαμέρισμα.αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό ενενήντα τέσσερα και 84% (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54%®ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%®), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα εννέα χιλ. (189%®) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα εννέα χιλ. (189%®) και συνορεύει: 

Ανατ.:· Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (138) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με Ρβτίάηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος πο.υ φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139) και εκατόν 
σαράντα δύο (142) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

• Το αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εβδομήντα δύο και 02% ( 72 , 02 ) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%®ο) 
που 

αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), 
ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλ. (144%®), (ανελκυστήρα εκατόν πενή- 
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ντα επτά χιλ. (157%») και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (144%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (142) του Γ’ ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (136) του Π ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με ΡεΛιπ^. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατό σαράντα δύο (142) διαμέρισμα αποτελείται από τρία 

(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα (79,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμ- 
βαδό ενενήντα τέσσερα και 84%) (94,84) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα δεκ. χιλ. 
(54 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν ένα και 91% 
(101,91), ψήφους πενήντα τέσσερα (54), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα χιλ. (190%»), ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια επτά χιλ. (207%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα χιλ. 
(190 %ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (139) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.: Με Ρατίεΐηβ. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. 29β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 29α 
πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερ- 
μάνσεως πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

Στοίχος τριάντα (30). 

Ο αριθμ. τριάντα (30) στοίχος τύπου 3012 που φαίνεται στο αριθμ. 
11259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις αριθμ. 
30α και 30β πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. 30α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 30α αποτελείται από το ισόγειο και τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασαν,σέρ και λεβητοστάσιο κεντρικής θερμάνσεως και φαίνεται στα 
αριθμ. Α/Ια και Α/4 σχέδια κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν τέσσερα (104), εκατόν επτά 
(107) και εκατόν δέκα (110) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 

(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και 81%) (118,81) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. (70 %οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 99% 
(128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%»), ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι έξι χιλ. (126%») και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα 
(139%»).και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (107) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ενενήντα τέσσερα και 46% (94,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. 
χιλ. (55%οο) που'αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο και 
54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111 %ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν ένα χιλ. (101%») και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλ. 
(111%») και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (116) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 


Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (104) του Α' ορόφου 
του ίδιου στοίχου. 1 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα ένα και 29% (71,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%»ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλ. (83%»), ανελκυστήρα εβδομήντα έξι χιλ. 
(76%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%») και συνο¬ 
ρεύει: I 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο, με ασανσέρ και με κλιμακοστά¬ 
σιο. | 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν πέντε (105), εκατόν οκτώ 
(108) και εκατόν! ένδεκα (111) διαμερίσματα που περιγράφονται ως 

εξής: | 

Το αριθμ. εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εκα¬ 
τόν δέκα οκτώ και 81% (118,81) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. (70%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 99% 
(128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%»), (ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα εννέα χιλ: (139%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα 
εννέα (139%») και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (108) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου με 
ασανσέρ και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ενενήντα τέσσερα και 46% (94,46) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. 
χιλ. (55%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο και 
54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν ένδεκα χιλ. (111%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλ. 
(111%») και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (117) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (105) του Β’ ορόφου 
του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κρυζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εβδομή¬ 
ντα ένα και 29% (71,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλ. (83 %σ), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. 
(83%») και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%») και συνο¬ 
ρεύει: ! 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο, με ασανσέρ και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Τρίτος (Γ) όροφος —— 
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0 Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρκαι τα αριθμ. εκατόν έξι (106), εκατόν εννέα (109) και 
εκατόν δώδεκα (112) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν έξι (106) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους* έχει 
καθαρό εμβαδό εκατόν (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν δέκα οκτώ και 81% (118,81) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. (70 %οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 99% 
(128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%©), ανελκυστήρα εκατόν πε¬ 
νήντα δύο χιλ. (152%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (109) του Γ’ ορόφου του ίδιου στοίχου και 
με. κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο πράσινο και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό ενενήντα τέσσερα και 46% (94,46) τετρ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέ¬ 
ντε δεκ. χιλ. (55%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο 
και 54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%©), ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα 
χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (118) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κλιμ/σιο και με το διαμέρισμα (106) του Γ' ορόφου του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο πλακόστρωτο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια,· κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα,και μικτό εμβαδό 
εβδομήντα ένα και 29% (71,29) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%©ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εβδομήντα επτά και 39% 
(77,39), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ενενήντα ένα 
χιλ. (91%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο). 

Νοτ.·: Με κοινόχρηστο πράσινο, με κλιμ/σιο και με ασανσέρ. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. Η αριθμ. 30α 
πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 30β πολυκατοικία με 
ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερμάνσεως πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500%©). 

Η αριθμ. 30β πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 30β αποτελείται από το Ισόγειο και τους 
Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και 
Δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: 

Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, κλιμακοστά¬ 
σιό, ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ια σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος (Α) όροφος 

Ο Πρώτος (Α) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113), εκατόν 
δέκα έξι (116) και εκατόν δέκα εννέα (119) διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τρία (1.13) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εξή¬ 
ντα οκτώ και 37% (68,37) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%©ο) που 


αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα έξι χιλ. (76%©) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο). 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα έξι (116) διαμέρισμα που αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγω¬ 
νικά μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα και 58% (90,58) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα - 
πέντε δεκ. χιλ. (55%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν δύο 
και 54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινόχρηστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ένα χιλ. (101%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλ. 
(111%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (119) του Α' ορόφου του 
ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμά (107) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο) και με κοινόχρηστο πρά¬ 
σινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δέκα τρία και 95% (113,95) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©), ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα 
εννέα χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (116) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δεύτερος (Β) όροφος 

Ο Δεύτερος (Β) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατό¬ 
ψεως αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, 
πλατύσκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114), εκατόν 
δέκα επτά (117), εκατόν είκοσι (120) διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό 
εξήντα οκτώ και 37% (68,37) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%©ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©). 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

•Βορ.: Με κοινόχρηστο πεζόδρομο. 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα που αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετρ. μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδό ενενήντα και 58% (90,58) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε δεκ. 
χιλ. (55%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν δύο και 
54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%©), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν έντεκα χιλ. (111%©), ανελκυστήρα εκατόν έντεκα χιλ. 
(111%©) και συνορεύει: .· 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (120) του Β' ορόφου 
του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (108) του Β’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 
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Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πλακόστρωτο) και με κοινόχρηστο πρά¬ 
σινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ- 
βαδό εκατόν δέκα τρία και 95% (113,95) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. χιλ. 
(70 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ και 
99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα εννέα χιλ. (ΐ39%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (117) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Τρίτος (Γ) όροφος 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α σχέδιο κατόψεως 
αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσιο, πλατύ¬ 
σκαλο, ασανσέρ και τα αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115), εκατόν δέκα 
οκτώ (118)'και εκατόν είκοσι ένα (121) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εξή¬ 
ντα οκτώ και 37% (68,37) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο δεκ. χιλ. (42%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εβδομήντα επτά και 39% (77,39), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες·κοινοχρήστων 
ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), (ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. (91%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο (πεζόδρομο). 

Νοτ.: Με κλιμακοστάσιο, με ασανσέρ και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα που αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγω¬ 
νικά μέτρα και μικτό εμβαδό ενενήντα και 58% (90,58) τετρ; μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε δεκ. χιλ. (55%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν δύο 
και 54% (102,54), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (11 1%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα 
χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (121) του Γ’ ορόφου 
του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (109) του Π ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόχρηστο χώρο πλακόστρωτο και με κοινόχρηστο πρά¬ 
σινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδό εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό εκατόν δέκα τρία και 95% (113,95) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δεκ. 
χιλ. (70 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν είκοσι οκτώ 
και 99% (128,99), ψήφους εβδομήντα (70), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (118) του Γ’ ορόφου του ίδιου στοίχου και με 
κοινόχρηστο πράσινο. 

Βορ.: Με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πράσινο. 

Νοτ.: Με κοινόχρηστο πράσινο. 

Δώμα: 

Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 


Η αρ. 30β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. 30α πο¬ 
λυκατοικία, με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θερμάν- 
σεως πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

Στοίχος οκτώ (8) 

Ο αριθμ. οκτώ (8) στοίχος τύπου 2.18 που φαίνεται στο αριθ. 
11.259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το Ισό¬ 
γειο και τον Πρώτο (Α) όροφο. 

Το Ισόγειο αποτελείται από τις αριθμ. τριάντα ένα (31) και τριάντα 
τρία (33) κατοικίες και ο Πρώτος όροφος από τις αριθμ. τριάντα δύο 
(32) και τριάντα τέσσερα (34) κατοικίες που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (31) τριάντα ένα κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμ¬ 
βαδό ογδόντα τρία και 30% (83,30) τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα επτά δεκ. χιλ. (57%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν επτά και 44% (107,44), ψή¬ 
φους πενήντα επτά (57) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το ισόγειο διαμέρισμα (33) του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. τριάντα δύο (32) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμ¬ 
βαδό ογδόντα έξι και 70% (86,70) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα δεκ. χιλ. 
(60 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα εκατόν έντεκα και 82% ( 111 , 82 ), 
ψήφους εξήντα (60) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (34)-του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

. Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. τριάντα τρία (33) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδό ογδό¬ 
ντα τρία και 30% (83,30) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα επτά δεκ. χιλ. (57%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν επτά και 44% (107,44), ψήφους 
πενήντα επτά (57) και συνορεύει; 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ.: Με το ισόγειο διαμέρισμα (31) του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
εμβαδό ογδόντα έξι και 70% (86,70) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα δεκ. χιλ. (60 %οο) που 
αντιστοιχούμε μέτρα τετρ. εκατόν έντεκα κοίι 82% (111,82), ψήφους 
εξήντα (60) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (32) του Α’ ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος εννέα (9) 

Ο αριθμ. εννέα (9) στοίχος τύπου 2.15 που φαίνεται στο αριθμ. 
11259/Α/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αριθμ. εί¬ 
κοσι πέντε (25) και είκοσι έξι (26) διόροφες μονοκατοικίες που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. είκοσι πέντε (25) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομή¬ 
ντα ένα δεκ. χιλ. (71%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα τρία και 49% (133,49) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με την διόροφο μονοκατοικία (26) του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. είκοσι έξι (26) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα 
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ένα δεκ. χιλ. (71 %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα τρία και 49% (133,49) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ.: Με την διόροφο μονοκατοικία (25) του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος δέκα (10) 

Ο αριθμ. δέκα (10) στοίχος τύπου 2.18 που φαίνεται στο αριθ. 
11.259/Α/6/12.6.78 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το Ισό¬ 
γειο και τον Πρώτο (Α) όροφο. 

Το Ισόγειο αποτελείται από τις αριθμ. είκοσι επτά (27) και είκοσι εν- 
νέα(29) κατοικίες και ο Πρώτος όροφος από τις αριθμ. είκοσι οκτώ (28) 
και τριάντα (30) κατοικίες που φαίνονται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό- 
ψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Η είκοσι επτά (27) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό 
ογδόντα τρία και 30% (83,30) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα επτά δεκ. χιλ. 
(57%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εκατόν επτά και 44% 
(104,77), ψήφους πενήντα επτά (57) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το Ισόγειο διαμέρισμα (29) του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. είκοσι οκτώ (28) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμ¬ 
βαδό ογδόντα έξι και 70% (86,70) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα δεκ. χιλ. 
(60%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων. εκατόν έντεκα και 82% 
(111,82), ψήφους εξήντα (60) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με το διαμέρισμα (30) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. είκοσι εννέα (29) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμ¬ 
βαδό ογδόντα τρία και 30% (83,30) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα επτά δεκ. χιλ. 
(57%οο) που (αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν επτά και 44% 
(107,44), ψήφους πενήντα επτά (57) και συνορεύει: 

Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ.: Με το ισόγειο διαμέρισμα (27) του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. τριάντα (30) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδό 
ογδόντα έξι και 70% (86,70) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα δεκ. χιλ. (60 %οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετρ. εκατόν έντεκα και 82% (111,82), ψήφους εξή¬ 
ντα (60) και συνορεύει: 

" Ανατ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ.: Με το διαμέρισμα (28) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Βορ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί ανεξάρτητη 


ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της 
κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν/Δ 1024/ 
1971, το άρθρο 10 ΑΝ 163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροπο¬ 
ποιήθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 
και 1117 Α.Κ. Ειδικά τα δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι Μ2 
και πενήντα εκατ. (12.556,50) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτελείς χώ¬ 
ροι στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ ο οποίος παρακρατεί το δικαίωμα να δια¬ 
μορφώνει τούτους οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του σε πε¬ 
ρισσότερους επιμέρους χώρους και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς 
την σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή των ανηκό- 
ντων σε κάθε ένα από τους ενιαίους τούτους χώρους ποσοστών συνιδιο- 
κτησίας επί του οικοπέδου και να συνιστά κατ’ αυτόν τον τρόπο ξεχωρι¬ 
στές οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να 
κατανέμει τις δαπάνες των κοινοχρήστων σύμφωνα προς τις διατάξεις 
του Γενικού και του Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1) Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον στοίχο στον 
οποίο ανήκει καθεμία, τον τύπο κατοικίας, την θέση αυτής και τον 
αριθμό των δωματίων, το εμβαδό αυτής, το εμβαδό της αποθήκης που 
ενδεχομένως αντιστοιχεί σ’ αυτή, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ’ αυτή 
σε δεκ. χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και ψήφους και το πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας σε Μ2 επί του οικοπέδου. 

2) Το σχέδιο γενικής διατάξεως στο οποίο εικονίζεται το όλο αρχικό 
οικόπεδο όπως αγοράστηκε από τον ΟΕΚ, το τμήμα αυτού που διατέ¬ 
θηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (με πορτοκαλί και πρά¬ 
σινο χρώμα), τα τμήματα αυτού που απαρτίζουν το οικόπεδο του οικι¬ 
σμού, οι χώροι του οικοπέδου του οικισμού που καταλαμβάνονται από 
τους δέκα έξι (16) στοίχους, οι χώροι που καταλαμβάνονται από κάθε 
μία κατοικία κάθε στοίχου και τα τμήματα του οικοπέδου του οικισμού 
που ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση σε κάθε κατοικία. 

3) Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. 

'ολα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλλου που έχει κατατεθεί στο 
Συμβ/φο Δράμας Γεωρ. Βασ. Δομινίδη και έχει συνταχθεί η αριθμ. 
36410/1991 πράξη αυτού. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών του παρό¬ 
ντος οικισμού και περιλαμβάνει α) Τον Γενικό Κανονισμό των σχέσεων 
των συνιδιοκτητών σε σχέση με τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους 
χώρους του όλου οικισμού και β) τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτη¬ 
τών κάθε πολυκατοικίας ή Στοίχου. Καταρτίσθηκε δυνάμει των αριθμ. 
23/19.3.76 και 87/77 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΕΚ και δημοσιεύθηκε στα αριθμ. 441/5.4.76 και 1296/77 φύλλα 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Β') αποτελεί δε αναπόσπα¬ 
στο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του 
οικισμού και οιντίγραφα των άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφούν με την 
παρούσα. 

Το Δ.Σ. του ΟΕΚ αποφασίζει η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 
του Α.Ν. 163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει τώρα. 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει: 

Εγκρίνει τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού Δράμα IV. 

Αθήνα, 25 Απριλίου 1991 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας: 

104 32 

ΤΕίΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤΘΒ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00’ έως 13.30’ 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 
•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52/49.547 

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


• Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρχ. 100 

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρχ. 


--- 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σας αποστέλλείται με το Ταχυδρομείο. 



ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για το Τεύχος Α' Δρχ. 

β) » » » Β' » 

γ) » » » Γ' » 

6) » » » Δ' » 

ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 

στ) » » » ΙΜ.Π.Δ.Δ. » 

ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 

η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. » 


θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 

0 » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 

ια) Για όλα τα Τεύχη · » 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


10.000 

Δρχ. 

500 

19.000 

» 

950 

6.000 

» 

300 

18.000 

» 

900 

12.000 

» 

600 

6.000 

» 

300 

3.000 

» 

150 

6.000 

» 

300 

1.500 

» 

75 

40.000 

» 

2.000 

85.000 

» 

4.250 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






